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qui satisferont à l'un des trois systèmes de formules
c — o,       a-h2b = 7, c=i,       a-*-2b = 4,
C — 2,        a -f- 2Î3 ~ T.
On reconnaîtra pareillement que Ton vérifie l'équation
a -H 2 b — 7 en prenant
ou
h — i ,       a •= 5,
ou
b~2,       a = 3,
ou
b = 3,       a=i;
Téquation
a-h2b = 4
en prenant
b = o,       a = 4,
ou
b=i,       a=z2,
ou
bzz:2,         ar=o;
et réquation
a -H2b — i
en prenant
b — o,       a~i.
Donc enfin les valeurs nulles ou positives de
a,   b,   c, propres a vérifier la formules équations nouvelles ainsi obtenues on égale entre eux les coefficients des puissances semblables de s, on en conclura
